u 
a 
WŁADYSŁAW Wierusz KOWALSKI 


były Właściciel dóbr, 


przeżywszy lat 60, po ciężkiej 1 długiej chorobie, opatrzony Swiętemi 


Sakramentami, zasnął w Panu dnia 18 Listopada 1897 r. 
hi 


W ciężkim smutku pogrążona rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 
na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Sobotę dnia 20 Listopada b. r. o godz. 
4 po południu z domu przedpogrzebowego na Cmentarzu krakowskim. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. Drukarnia „CZASU“ w Krakowie. 


